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Necesidad de Control de Leche 


“Cuando se ejerce un buen 
control de calidad, tanto de la le- 


beneficios son compartidos por 
el público consumidor y por los 
empresarios lácteos”, «asegura 
el doctor Walter L. Dunkley, 
profesor californiano, en charla 
dictada el martes por la noche 
en el colegio de Químicos y Far- 
macéuticos. 

Refiere que “este control data 
desde 1896, pero fue hasta 1924 
que el Public Health Service, en- 
tidad oficial, promulgó la prime- 
ra/ordenanza al respecto”. 

Dirigiéndose a la concurren- 
cla, el doctor Dunkley expresó 


del Hospital de 


SAN MIGUEL.— Con dos ba- 
lazos en el cuello fue encontrado 
el cadáver de Leocadio Uman- 
zor Guevara, de 45 años, em- 
pleado del Hospital San Juan de 
Dios, de esta ciudad, con el car- 
go de enterrador, desde hacía al- 
gún tiempo. 

El cadáver fue encontrado a 
un lado de la carretera.en el ca- 
serío Las Placitas, cantón El 
Volcán, de esta comprensión 
como a las nueve de la mañana 
del martes. El Juez Segundo de 
Paz, doctor Fidel Arístides Alva- 
rez y su secretario Br. Benedicto 
de J. Alvarez, practicaron el re- 
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que “en el dictado de leyes y nor- 
mas sobre la calidad láctea, ha 
participado tanto el gobierno fe- 
deral y estatal, como los indus- 
triales mismos. En algunos ca- 
sos especiales, las mejores 
innovaciones legales han prove- 
nido del sector empresarial en 
beneficio de la alimentación y 
salud del pueblo, a tal punto, que 
ciertas ordenanzas han sido re- 
chazadas, porque las sugeren- 
cias por las empresas producto- 
ras de lácteos han resultado más 
amplias que las del gobierno”. 
Específicamente, el expositor 
se refirió sobre todo a algunos 


—Favor pase a la página 42. 
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conocimiento en el lugar de los 
hechos. 

El Juez de Paz dijo que se ig- 
noraba quién o quiénes son los 
que dieron muerte a Umanzor 
Guevara. (RAMIREZ). 


NIÑO MUERE ARROLLADO 


SAN MIGUEL.— El niño José 
Alexander Bonilla Castro, de 18 
meses de edad, pereció -arrolla- 
do por un auto no identificado. 

E' accidente ocurrió en la Co- 
lonia Milagro de la Paz, de esta 
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Ex-Cuñado del Ing. Pons 
Niega Cargos de Homicidio 


El odontólogo Victor Manuel 
Peccorini, ex-cuñado del inge- 
niero Jaime Agustín Pons Polío, 
ha enviado un escrito al Juzgado 
50. de Paz de San Salvador, en el 
cual niega que es autor de la 
muerte de su ex—pariente, cuyo 
hecho ocurrió el 21 de enero en 
una casa de la Calle Lara, barrio 
San Jacinto. 

El Dr. Peccorini, al negar por 


“ escrito autoría en la muerte del 


- Ing. Pons, nombra a cinco liti- 
gantes para que lo defiendan. 

El Ing. Pons Polío murió a 
consecuencia de un balazo en la 
cabeza, diez días después que 
fué herido. Su muerte ocurrió en 
la Policlínica Salvadoreña, don- 
de permaneció el Ing. Pons en 
estado de coma, desde el primer 
día de su ingreso, según dijeron 


los médicos. 
pas EARL 


La policía, al indagar sobre el 
hecho, fué informada en la casa 
de la Calle Lara, que el autor del 
delito era el Dr. Peccorini, quien 
huyó inmediatamente, según los 
mismos informes. * 

En su nota al tribunal, el Dr. 
Peccorini dice que por medio de 
los órganos de información se ha 
enterado que se encuentra invo- 
luecrado en la muerte de su ex— 
cuñado; niega tales cargos y 
nombra a los cinco defensores 
para que lo defiendan. 

Los litigantes citados por el 
Dr. Peccorini como sus defenso- 
res, son los Dres. José Gumer- 
cindo Gómez Rodríguez, Miguel 
Palacios Rodríguez, Jorge 
Joaquín Zelaya y Ricardo 
Augusto Aguila y Br. Pablo An- 
tonio Hernández. 


CONTROL DE CALIDAD LACTEA.— La producción láctea regida por un buen control de 
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calidad de la misma, aporta beneficios tanto al público consumidor como a las empresas 
productoras, expresó el doctor Walter L. Dunkley, el martes por la noche en el Colegio de 
Químicos y Farmacéuticos de El Salvador. De izquierda a derecha: Ing. Roberto Solórza- 
no, Presidente de SAPROCC (Asociación Salvadoreña de Profesionales en Controles de 
Calidad), doctor Dunkley e Ing. Jaime González, del ICAITI. (Foto de Rivas). 


A Revisión 160 Mil Buses 
y Camiones en el País 


Cerca de 160 mil vehículos de 
servicio público serán revisados 
a partir de este mes. La labor la 
realizará Transportes con la co- 
laboración de Tránsito. 

Para organizar la revisión, se 
reunieron ayer el Jefe de Tránsi- 
to, coronel Gustavo Martínez Is- 


TABLERO JUDICIA! 


MUERTO Y HERIDO 
EN CIUDAD DELGADO 


La Policía informa que fué 
encontrado el cadáver del taxis- 
ta Nelson Adalberto Dubón cer- 
ca del taxi A.5946, que se hallaba 
cerca del cementerio de Ciudad 
Delgado. El occiso presenta gol- 
pes en la cara, lesiones con 


arma cortante en el tórax y en la 
cabeza y un balazo en la frente. 
La policía encontró manchas de 
sangre en el taxi y también fué 


—Favor pase a la página 36. 


COLISION. En la esquina de la 10*, Avenida Norte y la 29*. Calle Poniente, el C-69375 coli- 


sionó con la camioneta P-48148, dejándola inservible. Testigos afirman que el accidente se 

lebió a exceso de velocidad del camión, el que, al cruzar la camioneta la intersección 

'etuó una falsa maniobra y chocó con ella. No hubo desgracias personales mayores que 
»ntar-(Foto-de Diaz Fl0res):>==="="==2nI 270 , 


sasi y el Director de Transpor- 
tes, Dr. y mayor Vladimiro P. 
Villalta, quienes informaron que 
la revisión de este año se hará si- 


- guiendo los lineamientos del Mi- 


nisterio de Hacienda, durante el 
mes del cumpleaños del pro- 
pietario del vehículo, si fuere 
persona natural y durante el 
mes de la inscripción de la So- 
ciedad Mercantil, si fuere perso- 
najurídica. 

Con esta modalidad, se dijo, se 
evitará el congestionamiento de 
vehículos en los sitios de revi- 
sión y se distribuirá equitativa- 


mente en todo el año el cumpli- 
miento de este requisito. 

Los buses, camiones, pick 
Ups, microbuses y furgonetas de 
los departamentos de San Salva- 
dor, La Libertad, Chalatenango, 
Cuscatlán y Cabañas deberán 
ser revisados en San Salvador. 
Los de Santa Ana y Ahuachapán 
en Santa Ana; los de Sonsonate 
en esa misma ciudad. Los de San 
Vicente y Usulután, en Usulután 
y los de San Miguel, Morazán y 
La Unión en San Miguel, en si- 
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Pagaron Rescate por Libertad 
del Sr. Alvarez en Santa Ana 


Una fuerte suma fue pagada 
por el rescate del caficultor san- 
taneco don Jorge Alvarez Alva- 
rez, se dijo ayer tarde en fuentes 
consultadas sobre el particular. 

Como se había informado, el 
señor Alvarez Alvarez, vincula- 
do con apreciable familia de 
Santa Ana, fue raptado por un 
grupo de sujetos armados el 
martes por la mañana. En prin- 
cipio se dijo que podrían ser 
miembros de un grupo terroris- 
ta, pero las autoridades consul- 
tadas dijeron desconocer deta- 
les. 

Ayer por la tarde la familia in- 
formó que el Sr. Alvarez ya 
había regresado a su casa. Los 
familiares no quisieron detallar 


pormenores sobre el pago del 
rescate, pero ello se supo en o- 
tras fuentes, que calificaron el 
plagio como acción de delin- 
cuentes comunes por cuanto 
hubo rápida negociación y al 
pago de la suma exigida fue de- 
jado en libertad. 

El caso ha alarmado a los ve- 
cinos de Santa Ana, que temen 
que se propague esta forma de 
delincuencia a causa de la impu- 
nidad imperante. 

Para hoy se espera alguna in- 
formación de parte de las autori- 
dades sobre el particular, ya que 
se considera imposible que no 
haya una investigación policial 
sobre un escandaloso hecho 
como el relatado. 


Educación Gasta 5 Millones 
en Reconstruir Escuelas 


Cinco millones de colones gas- 
tó el Ministerio de Educación en 
1978, en el mantenimiento y re- 
construcción de edificios escola- 
res. 

Este programa funciona ¡nin- 
terrumpidamente a nivel na- 
cional y vela por el buen estado 
físico de los edificios pertene- 
cientes a Educación. Solamente 
el año pasado se reconstruyeron 
724 locales. 

Declaran funcionarios de ese 
ramo que la oficina encargada 
de ejecutar los trabajos de cons- 
trucción, mantenimiento y re- 
construcción, ha realizado obras 


de gran magnitud como los 
Círculos Estudiantiles, Institu- 
tos Nacionales, Escuelas Metro- 
politanas, etc. 

Indican, por otra parte, que 
algo digno de encomio ha sido la 
respuesta que han dado las co- 
munidades, organizando comi- 
tés para mantener en buen esta- 
do los centros educativos. 
Mencionan como ejemplo-a los 
padres de familia de la Escuela 
Rural Mixta “Goldtree Liebes”, 
del cantón Planes de Renderos, 
quienes están ejecutando diver- 
sas obras en beneficio de los es- 
colares. 
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